

ROSA CENTIFOLIA, 

( J^ar. Bullata .) 


R. Centifolia (Bullata) petiolis pubescentibus rarius subaculeatis, 
foliolis bullatis involutis. (N.) 

R. ( Centifolia Bullata.) Var. i3, Nouv. Duhamel 7, pag. 36; 
Mordant De Launay, Bon Jard. i 8 i 3 , pag. 774. 

ROSIER A CENT FEUILLES BULLÉES. 

DESCRIPTION. 

Cette belle varíete da Rosier á cent feuilles, connue dans 
les jardins sous les noms vulgaires de Rosier á feuilles gaufjrées, 
ou á feuilles cloquees, ou bien á feuilles de laitue, a été pro- 
pagée par M. Dupont (célebre par ses cuitares en ce genre, 
mais dont la pépiniére nexiste plus), qui la communiquée 
sous le nom de Rosa bullata, que nous lui avons conservé. 

Dans cet individu, le pétiole des feuilles est pubescent, 
et quelquefois muni d’un petit nombre d’aiguillons fins et 
recourbés. Les folióles ridées et bullées, par l’effet de Fex- 
travasation de la séve, prennent souvent une tres-grande 
dimensión, et se rabattent, pour la plupart, en tournant sur 
elles-mémes. Les autres organes se rapportent absolument 
á la description que nous avons donnée de ceux du Rosier á 
cent feuilles (page 25 ). 











































































































































